Если после загрузки страницы сплошное белое поле, то попробуйте удалить следующий текст:

		get postersCount() {
			return $q('span[title="Постеры"]')?.innerHTML.match(/\d+$/)[0] || '';
		}






этот текст обычно находиться в строке 16312-16314